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(BAT) (IG) (BAT) 
* 1 : w/ Dynamic Radar Cruise Control 


* 2 : w/o Dynamic Radar Cruise Control 10A Tests! 10A 
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Stop Light 


O : Parts Location 


©) : Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 
Engine Room Main Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left) 
3D 


Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 


Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


= Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
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Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


| DO |/30 | Floor Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


[EAT _[68_____|Insrument Panel Wire and Engine Room Man Wire LeftKekPana) SSCS 
ett [68 instrament Panel Wire and Floor Wire UetKickPane SSCS 
[tat [69______| FoorWire andiengine RoomMainWire(CowSeLef) id 


UW : Ground Points 


Ground Points Location 
| Et feo Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 


| £2 [69 | Instrument Panel Brace LH 
Roof Side Rear Inner Panel LH 
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